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  فتاوى الطهارة

  حكم الكدرة بعد الأربعين يوما للنفساء الشيخ عبدالرحمن البراك (9880)

  عبدالرحمن البراك


  
  احسن الله اليكم تقول السائلة عبر الشبكة انتهت مدة النفاس وهي اربعون يوما وانقطع الدم ولكن لا يزال قدرة اه فهل اه انا طاهرة ام لا نعم انت طاهرة بعد الاربعين انت طاهرة
  -
    
      00:00:00
    
  



  وهذه الكدرة لا توجب ترك الصلاة لابد انك اغتسلت بعد الاربعين يصلي نعم انتهى
  -
    
      00:00:33
    
  



